ROMUALD SIERA WSKI 


ślusarz przy kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
w dniu 14 Lutego 1891 roku zasnął w Panu. 


Pozostali rodzice wraz z żoną i dziećmi Zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 16 b. m. o godzinie wpół do 4 popo- 
łudniu z domu przy ulicy Długiej Nr. 72 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


